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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 
ΤΗ( 30 ΜΑ-Ι-ΟΥ 1978 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ 


ΑΡΙΘΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

421. Περί μετατροπής τής λειτουργούσης Μέσης Ιδιω¬ 


τικής Τεχνικής Σχολής ΔΕΗ εις Σχολικάς Μονάδας 
Ν. 576/77.. 1 · 

422. Περί κυρώσεως πινάκων τακτικής έτησίας κρίσ»,ως 

Αστυνόμων Β ' Τάξεως καί 'Τπαστυνόμων Α' Τά- 
ξεως. 2 

423. Περί κυρώσεως τακτικών ετησίων πινάκων κρίσεως 

Αξιωματικών Πυοοσβεστικοΰ Σώματος, έτους 1978 
— 1979. 1 ... 3 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

- (I) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 421 

Περί μετατροπής τής λειτουργούσης Μέσης Ιδιωτικής 

Τεχνικής Σχολής ΔΕΗ εις Σχολικάς Μονάδας Ν. 576/77. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ όψει : 

1. Τάς διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 3) & 49 (παρ. 9) 
του Ν. 576/77 (ΦΕΚ 102 τ. Α') «περί όργανοϋσεως καί 
Διοικήσεως τής Μέσης καί Άνωτέρας Τεχνικής καί Έπαγγ. 
Έκπαιδεύσεως ». 

2· Την ύπ’ άριθ. 41/1977 γνωμοδότησιν τοϋ Κέντρου Εκ¬ 
παιδευτικών Μελετών καί Έπιμορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.). 

3. Τήν ύπ’ άριθ. 221/1978 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου 
τής Επικράτειας, προτάσει τοϋ 'Υπουργοΰ Εθνικής Παι¬ 
δείας καί Θρησκευμάτων, άποφασίζομεν : 

’Άρθρον 1. 

1. Επιτρέπεται ή μετατροπή τής λειτουργούσης κατά 
τήν έ'ναρξιν τής ισχύος τοϋ Ν. 576/77 Μέσης Ιδιωτικής 
Τεχνικής Σχολής ΔΕΗ εις σχολικάς μονάδας τοϋ άρθρου 2 
τοϋ παρόντος. 

2. Τά τής μετατροπής διέπονται ύπό τών άρθρων 2 καί 3 
τοϋ παρόντος, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά τών διατάξεων 
τοϋ Προεδρικοΰ Διατάγματος 813/1977 (ΦΕΚ τ. Λ' 259) 
«Περί μετατροπής λειτουργουσών Ίδιιυτικών Ιεχνικών και 
Επαγγελματικών Σχολών εις Ίδιωτικάς 1 εχ νικάς και 
Έπαγγελματικάς Σχολάς >>, εξαιρέσει τής διατάξεως τής 
παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 αύτοϋ, τής διμήνου άνατρεπτικής 
προθεσμίας άρχομένης από τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος. 


’Άρθρον 2. 

Τμήματα - Κατευθύνσεις. 

Εις τάς μετατρεπομένας σχολικάς μονάδας έγκρίνεται 
ή λειτουργία εις τάς Τεχνικάς καί Έπαγγελματικάς Σχολάς 
Τμημάτων καί Κατευθύνσεων ώς άκολούθοις : 

Λ. Τμήμα Ήλεκτρολογικόν με κατευθύνσεις : Σταθμών - 
Υποσταθμών καί Γραμμών. 

Π. Γμήμα Μηχανολογικόν μέ κατευθύνσεις : Λεβήτων Στρο¬ 
βίλων καί Μηχανών εσωτερικής καύσεως. 

’Άρθρον 3. 

Τά άπαιτούμενα εργαστήρια δι’ έκαστον Τμήμα καί 
κατεύθυνσιν ορίζονται ιός άκολούθίυς : 

Λ. Διά τήν κατεύθυνσιν Σταθμών, ' Γποσταθμών τοϋ Ήλε- 
κτρολογικοϋ Τμήματος : 

1. Έργαστήριον Φυσικής. 

2. Έργαστήριον Ηλεκτροτεχνίας (1, Π, III) 

3. Έργαστήριον Εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστά¬ 
σεων. 

4. Μηχανουργικόν Έργαστήριον 

5. Στοιχειώδεις Δομικαί Έργασίαι 

6. Έργαστήριον Ηλεκτρικών μηχανών 

7. Έργαστήριον Σταθμών Υποσταθμών. 

15. Διά τήν κατεύθυνσιν Γραμμών τοϋ Ήλεκτρολογικοΰ 
τμήματος τά ύπό στοιχεΐον Λ' τοϋ παρόντος άρθρου 
(1, 2, 3, 4 καί 5) καθώς καί έργαστήριον Ηλεκτρικών 
Γραμμών. 

Γ. Διά τήν κατεύθυνσιν Στροβίλων Λεβήτων τοϋ Μηχανο¬ 
λογικού Τμήματος τά ύπό στοιχεΐον Λ' τοϋ παρόντος 
άρθρου (1. 2, 3 καί 4) καθώς καί έργαστήριον Στροβίλων 
Λεβήτιον. 

Δ. Διά τήν κατεύθυνσιν Μηχανών εσωτερικής Καύσεως τοϋ 
μηχανολογικού Τμήματος τά ύπό στοιχεΐον Λ' τοϋ 
παρόντος άρθρου (1. 2 καί 4) καθώς καί έργαστήριον 
Μηχανών Εσωτερικής Καύσεοις. 

Ό έξοπλισμός έκάστου τών ανωτέρω έργαστηρίων ορί¬ 
ζεται εις τό έν τέλει τοϋ παρόντος Προεδρικού Διατάγματος 
Παράρτημα. 

Εις τον 'Γπουργόν Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος 
Προεδρικού Διατάγματος. 

Έν ’Λθήναις τή 24 Μαΐου 1978 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΧ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ανήκει εις τό σχέδιον Προεδρικοί Δ/τος «περί μετα¬ 
τροπής τής λειτουργούσες Μέσης Ιδιωτικής Τεχνικής 
Σχολής ΔΕΗ εις Σχολικάς Μονάδας τοΰ Ν. 576/77». 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 


Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Τροφοδοτικών τάσεως 220/380 - 125ν 

2. Φιάλη υγραερίου μετά ρυθμιστοϋ 

3. Περισκοπικός προβολείς ΓΑΜυΚΙΙδ 

Β. ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΙ 


Τεμ. 

1 

1 

1 


1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 


9. 

10. 

11 . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 . 
21. 
22 . 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 


Φυγοκεντρική συσκευή χυτοσιδηρά λειτουργούσα 
όριζοντίως καί καθέτως 

Συσκευή εύρέσεως τοΰ συντελεστοΰ θερμικής άγω- 
γιμότητος 

Συσκευή μεταλλική διαπλατυνομένων δακτυλίων 
(εξάρτημα φυγοκεντρικής μηχανής) 

Συσκευή διά τήν άπόδειξιν τής διαστολής μεταλ¬ 
λικής ράβδου 

Εκκρεμές τού ΓΟυΟΑΓΕΤ 

Συσκευαί ισορροπίας διά τήν εύρεσιν τής κυβικής 
διαστολής 

Συσκευαί ισορροπίας διά τήν άπόδειξιν τής συμ- 
πιέσεως καί εύρέσεως τοΰ κέντρου βάρους των σω¬ 
μάτων 

Μοχλός έξ αλουμινίου ήριθμημένος μετά ειδικού 
συστήματος έξαρτήσεως 

Υδροστρόβιλοι πειραματικοί μετά ειδικής έξαρτή¬ 
σεως εξ ορειχάλκου 

Κύλινδροι τοΰ Άρχιμήδους έξ ορειχάλκου 
Σωλήνες ΤΟΚΚΙΕΕΕΕΙ μετά λεκάνης 
Θερμόμετρα ύδραργυρικά 10° - 120°Ε 
"Ογκομετρικοί σωλήνες 1000 0Μ3 
Αεκάναι σχήματος δακτυλίου 
Συστήματα συγκοινωνούντων δοχείων 
'Υάλινοι κώδωνες πειραμάτων κενοΰ 
Φυγοκεντρ ικαί μηχαναί 
Βαρόμετρα υδραργύρου 
Συσκευαί σπουδής τροχαλιών 
Συσκευαί άποδείξεως τής κατ’ όγκον διαστολής 
'Υοειδεΐς σωλήνες 

Συσκευαί εύρέσεως τοΰ κέντρου βάρους των σωμάτων 
Παραλληλόγραμμα δυνάμεων 

Συσκευαί προσδιορισμού τής λανθανούσης θερμό- 

τητος άτμοποιήσεως ύγροΰ 

Συσκευαί ροπών δυνάμεων 

Θερμιδόμετρα ΙΟΓΙΕΕ 

Θερμιδόμετρα ΰδατος 

Χρονόμετρα 

Μετρονόμοι τύπου έκκρεμοΰς 
Ζυγοί 5 ΚΟΚ 

Άντλίαι κενού φλεβός ΰδατος 

’Αντλίαι κενοΰ καί συμπιέσεως 

Άντλίαι κενοΰ ήλεκτρικαί 220ν 

Συσκευαί προσδιορισμού μέτρου στρέψεως 

Συσκευαί προσδιορισμού συντελεστοΰ θερμικής 

διαστολής 


Ζυγός 2610 ΟΚ 
Άεροστάθμαι 

Όγκομετρικοί κύλινδροι 1000 ΜΕ 

Συσκευή 12 Βραχιόνων άναρτήσεως έκπαιδευτι- 

κών πινάκων 

Κεκλιμένα έπίπεδα 

Συσκευαί μετρήσεως τής δυνάμεως καταπονήσεως 

κεκλιμένου βραχίονος 

"Υγρόμετρα τοίχου 

Βραστήρες ΰδατος 1 ΚΟΚ 

Ζυγοί ΙΟΕΕΥ 

Ζυγοί ΜΟΚΥ 


2 

4 

5 

10 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 


1 

3 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


46. Ζυγοί συμπιέσεως μετά δίσκου καί ειδικής βελόνης 

47. Λύχνος ΒΙΙΝ3ΕΝ 

48. Τροχαλίαι έξ άλουμινίου Φ100 μετά δύο άγκιστρων 

49. Τροχαλίαι έξ άλουμινίου Φ100 μεθ’ένός άγκιστρου 

Γ. ΥΛΙΚΑ 

1. Ράβδοι μεταλλικαί Φ10/650Μ 

2. Ράβδοι μεταλλικαί Φ10/350Μ 

3. Δακτύλιοι όρειχάλκινοι μετ’ άγκιστρου καί κοχλίου 

4. Μέταλλα διαφόρων τύπων 10Μ3 

5. Κύλινδροι μεταλλικοί 50ΟΚ 

6. Πυρήνες έκ πυριτιούχου λαμαρίνης έπιμήκεις 

7. Πυρήνες έκ πυριτιούχου λαμαρίνης βραχείς 

8. Πυρήνες έκ πυριτιούχου λαμαρίνης σχήματος Ε 

9. Πυρήνες έκ πυριτιούχου λαμαρίνης συμπαγείς 

10. Μεταλλική βάσις διά τήν συναρμολόγηση/ μετα- 
σχηματιστοΰ 

11. Ζεύγος πόλων ήλεκτρομαγνήτου 

12. Μαγνήται πεταλοειδείς μετά στελέχους 

13. Πηνία πολλαπλά 4 X 12 σπειρών 2-4-6-8ν 

14. Πηνία πολλαπλά 300 σπειρών 4Α/55ν 

15. Πηνία πολλαπλά ίσχυροΰ ρεύματος 6 σπειρών 

16. Πηνία πολλαπλά 600 σπειρών 

17. Πηνία πολλαπλά 1200 σπειρών/1Α/220ν 

18. Πηνία πολλαπλά ύψηλής τάσεως 24000 σπειρών 

19. Ποτήρια 

20. Πρίζαι σοΰκο στεγαναί 

21. Κλειδαριά άσφαλείας ΟΙ5Α 

22. Άσφαλειοδιακόπτης 15Α/500Λ 

23. Άσφάλειαι πλήρεις 

24. Άσφάλειαι 10Α 

25. Σίδηρος Φ80ΜΜ - 20ΜΜ 

26. Τσόκ 

27. Μεταγωγεΐς τηλεφώνων 

28. Τηλεφωνικόν καλώδιον 

29. Ηλεκτρικοί κώδωνες 

30. Μπουτόν ηλεκτρικών κωδώνων 

31. Κολλάρα διάφορα 

32. Δακτύλιοι μετά γάντζου 

33. Ποτήρια ΡΥΚΕΧ 50 ΜΜ 

34. Ποτήρια ΡΥΚΕΧ 25 ΜΜ 

35. Φύλλα άμιάντου 5 ΜΜ 

36. Δοχεία ύάλινα ύπερχειλίσεως 

37. Πρίζα χυτοσιδηρά 3 X 15Α 

38. Συστολή 16/13,5 ΜΜ 

39. Κυτίον διαφανές πλαστικόν 30 X 15,5 X 10 ΟΜ 

40. Κυτίον διαφανές πλαστικόν 26 X 13 X 11,5 ΟΜ 

41. Μπάρνες 10Α 

42. "Υδράργυρος > / ΚΟΚ 

43. "Ημισφαίρια Μαγδεμβούργου μετ’ άντλίας 

44. Άσφαλειοδιακόπτης 15Α/500ν 

Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


Τεμ. 

2 
1 

8 
8 


ΚΟΚ 


Μ 


Τεμ. 
8 
8 
20 
10 

4 

5 
5 
5 

5 

1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 

6 
6 
6 
2 
2 

40 
2 
2 

50 
50 
4 
4 
2 

4 
1 
1 
1 
1 

24 

5 
2 
1 


1. Χυτοσίδηροί τρίποδες βαρέος τύπου 

2. Σύνδεσμοι (σταυροί) 

3. Περιστρεφόμενοι σφιγκτήρες 

4. Βραστήρ κρινός 

5. Ρίγες 1ΝΔ Χ150 

6. Μικρόμετρον έξωτερικών μετρήσεων 2" + 3" 

7. Μικρόμετρον έσωτερικών μετρήσεων 50+210ΜΜ 

8. Μικρόμετρον έξωτερικών μετρήσεων 50 + 75ΜΜ 

9. Μικρόμετρον έξωτερικών μετρήσεων 0" + 1" 

10. Μικρόμετρον έξωτερικών μετρήσεων 1" + 2" 

11. Μικρόμετρον έξωτερικών μετρήσεων 3" + 4" 

12. Μικρόμετρον ωρολογιακόν 

13. Μικρόκετρον έξωτερικών μετρήσεων 75 + 100ΜΜ 

14. Βαθύμετρον 0 + 15ΜΜ 

15. Παχύμετρα άνοξείδωτα άκριβείας 160 ΜΜ 

16. Κασετίνα μετά πλήρους σειράς κολαούζων 1/8 και 
3/8 μετά μανελών 


Τεμ. 

4 

16 

4 
1 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Διαβήται χαράξεως 150Μ 
Κουμπάσα μονοπόδαρα 15(31 
Αλφάδια ξύλινα 30 031 
Πινέλλα 4 ΟΜ 
Χρονόμετρον 

Μοιρογνωμόνιον μετά βερνιέρου 
Σφυρί 0,5 ΚΟΚ μετά στυλεοϋ 
Πένσα 8" 

Ψαλίδι φαναριών 

Κατσαβίδια 5/150, 7/150, 3/75 

Σταθμά 10 + 200 ΟΚ 
Σταθμά 60 + 100 ΟΚ 
Σταθμά 10 + 100 ΟΚ 


30. Μοιρογνωμόνιον μεταλλικόν 

31. Μεταλλική ρίγα ΙΝϋΧ 

32. Κανταράκια 12ΚΟ 

33. 'Υάλινος σωλήν τύπου I] 

34. Σίδηροι σωλήνες 

35. Μικρόμετρον 

36. Σταθμά έξ ορειχάλκου έπινικελωμένα 

37. Κανών Ν883 

38. Βάσεις μετ’ εγκοπής 

39. Βάρη χυτοσιδηρα μετ’ έγκοπής 340 ΟΚ 

40. Βάρη χυτοσίδηροί μετ’ έγκοπής 600 ΟΚ 

41. Βάρη χυτοσιδηρα μετ’ έγκοπής 775 ΟΚ 

Ε. ΕΠΙΠΛΑ 

1. 'Έδρα 

2. Μαυροπίναξ 

3. Έρμάριον ξύλινον 

4. Ξυλίνη βάσις έξ όξυάς 

5. Καθίσματα 

6. Ντουλάπες 

7. Τράπεζαι των 4 θέσεων δι’ έκτέλεσιν πειραμάτων 

8. Κάθισμα καθηγητοϋ 

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ 

1. Άερόθερμον 

2. Έξαεριστήρ 

3. Νιπτήρ 

4. Λαμπτήρες φθορισμοϋ 


5. Στέλεχος δι’ άνάρτησιν κουρτίνας 20 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Νο. 1 

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τεμ. 

1. Εποπτικός πίναξ Ηλεκτροτεχνίας έπί κατακορύ- 

φου μεταλλικού ικριώματος, συντιθέμενος υπό 24 
κινητών πλακιδίων καί φέρων σειράν στοιχείων καί 
οργάνων διά την έκτέλεσιν 100 περίπου πειραμά¬ 
των Ηλεκτροτεχνίας ( 1 

2. Κινηματογραφική Μηχανή προβολής 16 ΜΜ μετά 

σειράς ταινιών ' 

3. Έπισκόπιον ΕΝΝΑ80ΟΡ 3.000 1 

4. Έπιδιασκόπιον ΕΚΝ8Τ ΕΕΙΤΖ 1 

5. Προβολεύς διαφανειών αντίστροφου προβολής 

ΟνΕΚΗΕΑϋ ΡΚΟΙΕΟΤΟΚ 1 

6. Μαγνητόφωνον ΤΕΕΕΡυΝΚΕΝ * 

7. Ηλεκτρικόν κολλητήρι 22θν/300\Υ 1 

8. Ήλεκτροδράπανον φορητόν 1 

Β. ΟΡΓΑΝΑ 

1 εμ. 

„ 4 

1. Βολτόμετρα κινητού πυρηνος ^ 

ο „ 600 ΜΥ 8 

„ 15 V 21 

4 » 60 V 25 


Τεμ. 


Βολτόμετρα κινητού πυρήνος 

Τεμ. 

4 

5. 

)) 

100 V 

16 

6 

6. 

)) 

150 V 

34 

2 

7. 

» 

250 V 

16 

3 

8. 

» 

500 V 

20 

1 

9. 

Άμπερόμετρα 

0-1-ΟΜΑ 

8 

1 

10. 

» πίνακος 

100ΜΑ, Α.Ο. - Ό.Ο. 

1 

1 

11. 

)> 

ΙΑ, Α.Ο. - Ο.Ο. 

26 

1 

12. 

» 

2,5Α 

24 

1 

13. 

» 

4Α 

8 

3 

14. 

» 

6Α 

9 

Σειρά 

15. 

» 

10 Α 

13 

1 

16. 

» 

Ο.Ο. 

1 

1 

17. 

» 

1-0-1 ΜΑ Ο.Ο. 

10 

1 

18. 

» Καταγραφικά 

Α.Ο. - 0.0. 

1 

Τεμ. 

19. 

Βαττόμετρα 

0 + 250Κ \ν 

1 

1 

20. 

» 300/1 ΙΟΥ 

1 


200/110ν/5Λ 
500 \Υ 

τυμπάνου 


Μονοφασικοί μετρηταί 10 |· 
Συχνόμετρον διπλοϋν 
’Όργανον ένδείξεως φορτίου 
Πολύμετρον 
Γαλβανόμετρον ΑΕ(ΐ 
Θερμόμετρα 120 ΜΑ 


120 Μ Μ 
140 Μ Μ 
130 ΜΜ 


Στροφόμετρου 

Συχνόμετρα 


Γ. ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΛΚΛ ΥΛΙΚΑ 

1. Αντιστάσεις Βαττομέτρου 1000\Υ/25θν 

2. Ρυθμιζόμεναι άντιστάσεις 1Α/970Ω 

3 » » 6Α/52 Ω 

4 » » 2,1 Λ/200 Ω 

5 » » 2,1 Λ/100 Ω 

6. » » 2,1 Α/240 Ω 

7. Αντιστάσεις 1,2Α/178Ω 

8. » 2,1Α/43 Ω 

9. » 3,3Α/25 Ω 

10. » 6,5Α/2,6 Ω 

11. Διακόπται αυτόματοι τριφασικοί 

12. » » μονοφασικοί 

13. » >> άέρος 

14. Βάσεις ξύλιναι ρευματοδοτών καί άκροδεκτών 

15. » » » καί διακοπτών 

16. Βάσεις ξύλιναι μικραί διά τον νόμον ΕΑΡΕΑΟΕ 

17. » » μετά μαχαιρωτών διακοπτών 

18. Πηνία άέρος 600 σπειρών 

19. » » 1200 » 

20 . » » 200 » 

21 . » » 2000 » 

22. Σιδηροπυρήνες εΰθύγραμμοι (1) 

23. » τύπου II 

24. » μασσίφ 

25. Πυρήνες Μ/Σ χαλκού 

26. » Αλουμινίου 

27. Πυκνωταί 22μ Ρ/3 X 380 V 

28. » χάρτου 

29. Στοιχείου Νικελίου 

30. Ξηρά στοιχεία 6 V 



Τεμ. 

32. 

)) 

ιοονν/ιιο V 


1 

33. 

)) 

100\Υ/220 V 

600 ΜΥ 

8 

34. 

)) 

200\Υ/220 V 

15 V 

21 

35. 

Άσφάλειαι 

θερμικαί 4Α 

60 V 

25 

36. 

» 

» 2Α 
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Τεμ. 

37. Μετασχηματισταί έντάσεως 3 

38. Μακαρόνι στέρλιγκ 2 ΜΛ1 

39. Μπάλλαστς λαμπτήρων φθορισμοϋ 4 

40. Ντουί - φίς 13 

41. Πινακίδια σχεδίου ΑΕΟ 32 

42. Πινακίδια τροφοδοτήσεως 8 

43. » τροφοδοτικά 2 

44. Συσκευαί διά τήν έπίδειξιν των νόμων Ι.ΑΡΕΑΟΕ- 

ΕΕΝΤΖ 16 

45. Χρονόμετρα παλάμης 8 

46. Αουςόμετρον 1 

47. Δοκιμαστικόν 1 

48. Καλώδια μετά βυσμάτων 300 

49. Μονοπολική ταινία Μέτρα 75 

50. Κόλλησις κασσιτέρου Γραμμάρ. 450 

51. Κανταράκι 1 

Δ. ΕΡΓΑΑΕΙΑ Τεμ. 

1. Κατσαβίδια μέ λαβή 9 

2. Σταυροκατσάβιδα 2 

3. Σφυριά νάϋλον 1 

4. » μπάλλας 1 

5. » πέννας 1 

6. Αίμες ήμιστρόγγυλες 1 

7. » στρογγυλές I 

8. » τριγωνικές 2 

9. » τετραγωνικές 1 

10. » μαχαιρωτές 1 

11. » έπίπεδες 2 

12. Μέγγενες χειρος 2 

13. » δραπάνου 1 

Σειρά 

14. Κλειδιά γεομανικά 1 

Τεμ. 

15. Πένσα 1 

16. Τρυπάνια 12 

17. Ναχαιρίδιον ήλεκτροτεχνίτου 1 

18. Πλαγιοκόπται 2 

19. Πριόνι χειρος 1 

20. Πλατυτσίμπιδον 1 

21. Πινέλλον 1 


10. Προστασία των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 
(’ Εγκαταστάσεις καταναλωτών) 

11. Προστασία τών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 
(Αγροτικά Δίκτυα) 

12. Ηλεκτρικά! στήλαι καί Συσσωρευταί 

13. Ό Πυκνωτής (Περιγραφή - Συμπεριφορά) 

14. 'Ο Πυκνωτής (Βελτίωσις του 0Ο8Β) 

15. 'Ο Έναλλακτήρ 

16. “Οργανα Μετρήσεως (Ιον Μέρος) 

17. “Οργανα Μετρήσεως (2ον Μέρος) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΧ ΗΑΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Νο II 
Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Τροφοδοτική μονάς Ο.Ο. καί Α.Ο. 

Τεμ. 

Ο.Ο. : Ο -9 250 V Α.Ο. : 0 + 250V μονοφασι¬ 
κόν. 0 4- 400Υ 3φασικόν 1 

2. Εποπτικός πίνας Ηλεκτροτεχνίας έπί κατακορύ- 
φου μεταλλικού ικριώματος, συντιθέμενος ύπό 24 
κινητών πλακιδίων καί φέρων σειράν στοιχείων καί 
οργάνων διά τήν έκτέλεσιν 100 περίπου πειραμάτων 


Ηλεκτροτεχνίας 1 

3. Κινηματογραφική μηχανή προβολής 16ΜΜ μετά 

μικροφώνου καί μεγαφώνου 1 

4. Βάσις κινηματογραφικής μηχανής 1 

5. Έπισκόπιον (ΕΝΝΑδΟΟΡ 3.000) 1 

6. Άσφαλειοκιβώτια μετ’ άκροδεκτών καί βοηθητικών 

λυχνιών έπί τών αντιστοίχων τραπεζών δοκιμών 
(πάγκων) τών μαθητών 10 

7. Σειρά κινηματογραφικών ταινιών ήλεκτροτεχνίας : 

α) Νόμος τοΰ ΟΗΜ 1 

β) Έφαρμογαί τοΰ νόμου τοΰ ΟΗΜ 1 

γ) Μαγνητισμός - Ήλεκτρομαγνητισμός 1 

δ) Σιδηρομαγνητισμός 1 

ε) Στρεφόμενου μαγνητικόν πεδίον 1 

στ) Φασική άπόκ>.ισις εις επαγωγικόν πηνίον 1 

ζ) Πυκνωτής καί φασική άπόκλισις αύτοϋ 1 

η) Τριφασικά ρεύματα 1 


Β. ΟΡΓΑΝΑ 


22. Παχύμετρον 1 

23. Ψήκτρα λιμών 1 

24. Σωληνοκάβουρας 1 

25. Καλέμι έξάγωνον 1 

26. .Λαδικό πιέσεως 1 

27. Πόντα 1 

Ε. Ε ΠIΠ ΑΑ-ΔΙ ΑΦΟΡΑ 

Τεμ. 

1. Πά-γκοι εφαρμογής 12 

2. Καθίσματα μαθητών 40 

3. “Εδρα διδασκαλίας πλήρης 1 

4. Μαυροπίναξ 1 

5. Φαρμακείου 1 

6. Σόμπα πετρελαίου ΠΙΤΣΟΣ 1 


ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 

Έκτο; τών άνωτέιω ύπάο/ει σειοά εκπαιδευτικών κιβω¬ 
τίων (μελέτης καί κατασκευής ΕΕΕΟΤΚΙΟΙΤΕ ΟΕΕΒΑΝ- 
0Ε) περιεχόντων τον άπαιτούμενον εξοπλισμόν διά τήν 
εποπτικήν παρουσίασιν διαφόρων θεμάτων εφαρμογής ήλε- 
κτρισμοΰ ώς κατωτέρω : 

1. Ηλεκτρικός θερυοσίοο >ί 


1. 

Βαλτόμετρα 

1 ϋ-Ο.-Α-Ο- 

0+ 

15Υ 

8 

2. 

» 

)) 

0 + 

60Υ 

1 

3. 

» 

» 

0 + 

75 V 

1 

4. 

» 

)) 

0 + 

ιοον 

9 

5. 

» 

)) 

0 + 

150ν 

15 

6. 

» 

)) 

0 + 

250ν 

10 

7. 

» 

)) 

0 + 

500Υ 

5 

8. 

» 

)) 

0 + 

600Υ 

1 

9. 

» 

π.ο. 

3 + 

0 + 3Υ 

1 

10. 

)) 

)) 

125 

+ 0 + 125ν 

1 

11. 

Άμπερόμετ 

ρα Π.Ο-Α.Ο. 

0-Ι¬ 

0,6 Α 

7 

12. 

» 

)) 

ΟΥ 

ΙΑ 

7 

13. 

» 

Ο.Ο.-Α.Ο. 

0 + 

2Α 

1 

14. 

» 

)) 

0 + 

2,5.4 

8 

15. 

» 

)) 

0 + 

5Α 

6 

16. 

» 

» 

0 + 

10 Α 

4 

17. 

» 

ϋ.Ο. 

1 +0 +1ΜΑ 

9 

18. 

)> 

)) 

500 

+ 0 + 500ΜΑ 

1 


19. Καταγραφικά Βολτόμετρα I).0. 0+3ν καί 0 + 

600ν ’ ' 4 

20. Καταγραφικά Βολτόμετρα Α.Ο. 0+0, 6Υ καί 0 + 

600Υ 4 


2. Φοβισμός διά λαμπτήρων πυρακτώσεως-Φωτοτεχνία 

3. Φωτισμός διά λαμπτήρων φθορισμοϋ 

4. 'Η διακοπή τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος 

5. Συσκευαί διακοπής τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος 

6. 'Ο βιομηχανικός Ήλεκτροκινητήρ 

7. 'Ο κινητήρ στά δίκτυα 

8. Η Μέτρησις τής Ηλεκτρικής Ένεργείας 

9. 'Ο Μετασχηματιστής 


21. Καταγραφικά Άαπερόμετρα 0.0 0 + 6ΜΑ καί 

0 + 6.4 4 

22. Καταγοαοικά Άαπερόμετρα Α.Ο. 0 +3ΜΑ καί 

0 + 6Λ ’ ' 4 

23. Βαττόμετρα 1250\ν (220Υ-5Α) 2 

24. Βαττόμετρα μονοφασικά 0+ 1000\\ (220Υ-5.4) 6 

25. Μετρητής Ήλ. ένεργείας (\ΥΠ) 127Υ-10Α-50ΗΖ 

μονοφασικός 1 
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'26. Φασίμετρα (συνφ.) (220Υ-5Α) 0,4-1-0,4 

27. Φασίμετρα (συνφ.) ΧΕ-ΧΟ 

28. Ώμόμετρα 1/10/100/10000 

29. Μεγγώμετρα 0 + 50/200ΜΩ 

30. Πένσα Α-Υ (0-15-1000Α), (0-150-600ν) 

31. Ενδεικτικά όργανα διαδοχής φάσεων Κ,δ.Τ 

ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΛ 


Τεμ. 

1 

1 

8 

2 

1 

5 


2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 . 
21 . 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 
Ε. 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 


Σταθεραί αντιστάσεις 2,6Ω-14Α 
» » 6,7Ω-8,5Α 


» » 42Ω-3,3Α 

» » 25Ω-3Α 

» » 60Ω-2Α 

» » 42Ω-2Α 

» » 180Ω-1,5Α 

» » 180Ω-1Α 

» » 1050Ω-0,6Α 

Μεταβλητά! αντιστάσεις 55Ω-2,8Α 
» » 105Ω-2.5Α 

» » 230Ω-1,5Α 

>> » 250Ω-1.6Α 

» » 52Ω-6Α 

» » 180Ω-1Α 

» » 970Ω-0,6Α 

Γέφυραι άντιστάσεων 0,5+ 5000Ω 
Αντιστάσεις Βαττομέτρων 
Βάσεις λυχνιολαβών άπλαϊ 
» » πολλαπλαΐ 

» Διακοπτών πολλαπλαΐ 
Βάσεις Διακοπτών άπλαϊ 
Κλωβός τριφασικού κινητηρος 
Βάσις μονίμου μαγνήτου (στρεφ. μαγνητ. πεδίον) 
Βάσις εξαρτήματος πειράματος 1 ,ΑΡΓΛΟΕ 
Εταζέρες επιπέδου στηρίξεως συσκευών 
Πυκνωταί 525Υ-2ΚΥΑΒ 
Διακόπται μονοπολικοί μαχαιρωτοί 
Λυχνιολαβαι άπλαϊ 
Λυχνιολαβαί πολλαπλαΐ 
Ρευματοδόται άπλοι 
Ρευματοδόται πολλαπλοί 

ΕΠΙΠΛΑ 
Πάγκοι έφαρμογης 
Καθίσματα μαθητών 
"Εδρα πλήρης 
Μαυροπίναξ 
Ντουλάπα τρίφυλλη 
Ντουλάπια πάγκων 


1 

1 

2 

10 

3 

10 

1 

10 

1 

1 

12 

1 

10 

10 

10 

1 

3 

4 
2 
3 
I 
I 
1 
1 
1 

3 

8 

10 

9 

4 

ί 


10 

16 

1 

1 

1 

6 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Νο III 
(ΜΕΤΡΗΤΩΝ) 


Λ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ] 


1 

2 . 

Β. 

1 

2 , 

3 

4 

5 

6 
/ 

8 , 

9. 

40 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 


Τροφοδοτικόν 220/380V-5Α 

Πίναξ ήλεκτροτεχνίας 

ΟΡΓΑΝΑ 

Άμπερόμετρα 13.0.—Α.0. 
» » 

» » 

1 ) » 

» » 

» ϋ.Ο. 

„ ϋ.0. 

-Α.Ο. 


Βολτόμετρα 

» 


Βαττόμετρα 

» 

Λουξόμετρον 


0 - 25Α 
0 + 3 Λ 
0 + 6 Λ 
0 + 10Λ 
Ο - 40Α 
0 + 600 ΜΑ 
0 + 1 + ΟΜΑ 

ο + ιοον 

» 0 +ΙοΟν 

» 0 + 250Υ 

» 0 + 500ν 

5Α 150ν /.300Υ/600Υ -7 50 \Υ . 

άρπάγης 


13 . 0 . 


15. Δείκτης διαδοχής φάσεων 

16. Καταγραφικά άμπεροβολτόμετρα 

17. Άμπεροβολτόμετρα άρπάγης 

18. Φασίμετρα (συνφ.) 

19. Χρονόμετρα 30’ 

20. Χρονόμετρα 5' 

21. Μετρηταί ένεργείας μονοφασικοί διάφοροι 

22. Μετρηταί ένεργείας τριφασικοί διάφοροι 

23. Χρονοδιακόπται διάφοροι 

24. Πινακίδια οευιιατοληψίας Α.Ο/220-380Υ, 1).0. 

180 ν 

25. Μετασχηματισταί οργάνων 

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1. Κατσαβίδια 

2. Κατσαβίδια δοκιμαστικά 

3. Πένσες 


Τεμ 

1 

9 

5 

6 
10 

6 

50 

30 

4 

20 

10 


16 

10 

2 

Σειραί 

10 

Τεμ. 

1 


4. Γερμανικά κλειδιά 

5. Ηλεκτρικό κολλητήρι 
Δ. ΕΠΙΠΛΑ 

1. Πάγκοι έφαρμογης 20 

2. Καθίσματα μαθητών 40 

3. "Εδραι 2 

4. Γραφεΐον 1 

5. Ντουλάπι οργάνων 1 

6. Βιβλιοθήκη 1 

7. Μαυροπίνακες 2 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. Εποπτικοί πίνακες διαφόρων κυκλωμάτων 20 

2. Πίνακες εργαλείων 8 

3. Συσκευή ήλεκτροσυγκολλήσεως 25Λ-200Α/220 - 

380Υ/3ΚΥΑ 1 

4. Τροχοί ήλεκτροκίνηται \ΥΟΕΕ 220Υ/2,5Α/400νΥ 2 

5. Ηλεκτροκινητήρες μονοφασικοί 6 

6. » τριφασικοί 1,5 ΗΡ 4 

7. » τριφασικοί δακτυλιοφόροι 5ΗΡ 5 

8. » τριφασικοί άνευ περιελίξειος 30 

9. ’Ηλεκτροδράπανα 220/380ν, 50ΗΖ 9 

Β. ΟΡΓΑΝΑ 


Τεμ. 

1 

1 

2 

10 

(2 

12 

12 

4 

5 

10 

10 

12 

12 

. 10 

6 

1 


1. Μεγγώμετρα 

2. Στροφόμετρα 

3. Γέφυρα μετρήσεως 

4. Ροοστάται 

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1. Γερμανικά κλειδιά 

2. Γαλλικά κλειδιά 

3. Αλφάδια μεταλλικά 

4. Ατσάλινες 

5. ’Λμόνια 

6. Βελόνια 

7. Βιδολόγοι χαλυβδοσωλήνων 

8. Γωνιά μεταλλική 90° 

9. Γκαζοτανάλιες 

10. Δίμετρα 

11. Δοκιμαστικά τάσεως 

12. » » 

13. Έξολκεΐς ρουλεαάν 


αντιστασεως γειωσεως 


σχυρας κατασκευής 


15. Ζουμπάδες 

16. Καλέμια 

17. Καμινέτα βενζίνης 

18. Σειρά έξαγώνων κλειδιών ΑΕΕΕΝ 


4 

3 
1 

10 

Σειρά 

1 

1 

'Τεμ. 

9 

10 

2 

11 

8 

1 

10 
8 

16 

8 

5 

ιο 

4 
1! 





19. Σειρά πολυγωνικών κλειδιών 

20. Κατσαβίδια μονωμένου στελέχους 100/3ΜΜ 


21 . 

» I 

» 

» 

150/4ΜΜ 

22 . 

)) 

» 

» 

150/5ΜΜ 

23. 

)) 

» 

» 

150/7ΜΜ 

24. 

» 

» 

» 

50/6ΜΜ 

25. 

)) 

» 

» 

150/8ΜΜ 

26. 

27. 

28. 

)) 

Σαυροκατσάβιδα 

» 

» 

» 

250/10ΜΜ 

80/4ΜΜ 

100/6ΜΜ 


29. Κουρμπαδόροι σίολήνων Μπέρκμαν 13,5 ΜΜ 

30. » » » 16ΜΜ 

31. Πόντες χαράξεως 100Μ 

32. Κολλητήρι φωτιάς % ΚΟΚ 

33. Κολλητήρια ήλεκτρικά αυτόματα 220ν/250\ν 

34. Σειρά σπειροτόμων (κολαούζων) 

35. Κασετίνα ξύλινη μέ πλήρη σειράν σπειροτόμων 

36. Κιβώτια έργαλείων 5 θέσεων 

37. » έργαλείων 35 χ 15 X 15 ΟΜ 

38. » έργαλείων έναεριτών 

39. Λίμες διάφορες 

40. Λαδικά πιέσεως 

41. Μικρόμετρα 

42. Μανέλλες διάφορες 

43. Μυστριά ήλεκτρολόγου 

44. Μέγγενες πάγλου χαλύβδινες 

45. » χειρος 

46. » σωλήνων χαλύβδινες 

47. Μυτοτσίμπιδα 

48. Κυρτοτσίμπιδα 

49. Μύτες ηλεκτρικού κολλητηριού 

50. Νήματα στάθμης 

51. Σκελετοί μ'ταλλοπριόνων 

52. » πριονιού κοπής σιδήρου 

53. Πλατυτσίμπιδα 

54. Σειρά σπειροτόμων 

55. Πινέλλα στρογγυλά 

56. Σειρά πενσών 16 τεμαχίων 

57. » σγρομπιών 

58. » πλαγιοκοπτών 16 τεμαχίων 

59. » ριγών 

60. » σφυριών 

61. ί » συρματοβουρτσών 

62. | » άπό σωληνοκάβουρες 

63. » σημαδευτηριών 

64. » Πλάκα έφαρμοστοϋ 

65. ΙΙαχύμετρον 

66. Στηθοδράπανα 

67. Στυλεοί σφυριών 

68. Σπάτουλα 

69. Σπειρόμετρον μετρικόν 

70. Σουγιάδες ήλεκτρολόγου 

71. Μαχαιρίδιον 

72. Στρογγυλοτσίμπιδα 

73. Τρυπάνια σιδήρου 1+13,5ΜΜ 

74. Τρυπάνια μαρμάρου 4 + 10ΜΜ 

75. Τσαγκαροτανάλιες 

76. Ταψιά έξ αλουμινίου 

77. Χειρολαβές λιμών 

78. Ψαλίδες διάφορες 

Δ. ΤΛΙΚΑ 


Τεμ. 

1 

15 
11 

16 
8 
6 
8 
8 
3 
2 

18 

18 

8 

1 

9 

1 

1 

90 

5 

12 

5 

6 

3 
12 
16 
10 

1 

8 

16 

16 

10 

8 

8 

8 

16 

1 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 

8 

1 

1 

16 

1 

16 

16 

16 

2 

16 

8 

8 


ΚΜ 


Τεμ. 

7. Άσφαλειοδιακόπται χυτοσίδηροι 16 

8. Αυτόματοι διακόπται έναντι ήλεκτροπληξίας 36 

9. » » άέρος μονοφασικοί καί τρι¬ 
φασικοί 16 

10. Αυτόματοι διακόπται έλαίου μονοφασικοί καί τρι¬ 
φασικοί 16 

11. Αύτόματοι διακόπται Υ/Δ μοναφασικοί καί τριφα- 

σ κοί 16 

ΚΟΚ 

12. Βερνίκι μονωτικόν 15 

Τεμ. 

13. Κοχλίαι διαφόρων τύπων 2.000 

14. Διακλαδωτήρες 90 

15. Διακόπται άπλοι 150 

16. » κομμιτατέρ 100 

17. » άλλέ-ρετούρ 100 

18. » μαχαιρωτοί Ι-ΙΙ 100 

19. » φυγοκεντρικοί 1 

ΚΟΚ 

20. Ηλεκτρόδια συγκολλήσεως 10 

Μ 

21. Καλώδιον ΝΥΜ διαφόρων διατομών 400 

22. Καμπύλες 13,5 - 16ΜΜ 2.500 

Τεμ. 

23. Κιβώτια χυτοσιδηρά 72 

24. Κλέμενς 500 

25. Κλειδαριές ηλεκτρικές 18 

26. Κολλάρα διάφορα 5.000 

27. Κυτία διακλαδώσεως διάφορα 100 

28. Κυτία διακοπτών 10 

29. Ηλεκτρικοί κώδωνες 18 

30. Λαμπτήρες διαφόρων ισχύων 100 

Μ 

31. Μονωτικά μακαρόνια (στέρλιγκ) 500 

Τεμ. 

32. Μαρμαροπίνακες 100 

33. Μετασχηματισταί κωδώνων 18 

34. Μπαροκιβώτια 12 

35. Μπουτόν κωδώνων 32 

36. Ντουί 200 

37. Διάφοροι πίνακες (πλαστικοί καί μεταλλικοί) 30 

ΚΟΚ 

38. Πρεσπάν διάφορα 15 

Τεμ. 

39. Πρίζες διάφορες 220 

40. Πυρήνες μετασχηματιστών 18 

41. Πώματα ασφαλειών 260 

42. Ρελαί διάφορα 16 

43. Στυπιοθλΐπται 200 

44. Θερμικά στοιχεία 10 

ΚΟΚ 

45. Σύρμα εμαγιέ διαφόρων διαμέτρων 90 

Μ 

46. Σωλήνες Μπέρκμαν καί χαλύβδινοι 4.000 

Τεμ. 

47. Ρευματολήπται 18 

48. Φυσίγγια ασφαλειών διαφόρων έντάσεων 300 

49. Φωτιστικαί χελώνες έπιτοίχιοι 60 


Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ 


1. Αγωγοί διάφορων διατομών καί χρωμάτων Ν.Υ.Α. 10 


2. ’Ακροδέκτοα μαρμαροπίνακος 300 

3. Αντιστάσεις χρωμιονικελίνης 20 

4. Άρματοΰρες μεταλλικές 80 

5. Βάσεις άσφαλειών 250 

. „ , ΚΟΚ 

6 . Βακελίτης 30 


1. Γραφεΐον μεταλλικόν 1 

2. Ντουλάπι μεταλλικόν 1 

3. Καθίσματα 18 

4. Μαυροπίναξ 1 

5. Λυόμενοι πάγκοι 10 

6 . Πυροσβεστήρ 1 

7. Σόμπα ΠΙΤΣΟΣ 1 

8. Σάρωθρα 5 
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ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ 
Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 


1. Τόρνοι Η0ΚΚΙ880Ν, Η = 1.20Μ, 220/380ν, 

50ΗΖ 16 

2. Φραΐζαι μεσαίου μεγέθους : 1,5 Η Ρ ΤΥΡ 0905, 

220/38θν, 50 ΗΖ 3 

3. Δράπανα ΜΑΧΓ) = 40ΜΜ, τύπος : ΒΕΟ/104008/ 

150 11 

4. Σμυριδοτροχοί ΤΥΡ 1)8 200/1, ΜΑΧ 30ΜΜ, 

2200 στρ/ΜΙΝ, 220/380ν . 7 

5. Πλάναι ΕΕΚΙΑ 730 2 

6. Μηχανικά σιδηροπρίονα, ΝνίΑΤΑ Νο 2 . 2 

7. Καμίνια μέ όλον τον σχετικόν έξοπλισμόν 4 

8. Συσκευή όξυγονοσυγκολλήσεως μέ μπέκ όλων των 

διαμέτρων 1 

9. Συσκευαί ήλεκτροσυγκολλήσεως διά συγκολλήσεις 

παντός τύπου μέ τά στοιχεία : ΤΚΙΑΝΟΕΕ ΤΥΡ 
180, 220/380ν, ΜΙΝΧ30+180Α, 50ΗΖ 4 

10. Μηχανικά ψαλίδια χειρός 2 


Β. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τεμ 

1. Πάγγοι γιά μέγγενες καί γιά λευκοσιδηρουργεΐο 11 

2. Μέγγενες έφαρμοστοΰ 63 

3. Πλάκες εφαρμογής 8 

4. ’Άκμονες 8 

5. Τσιμπίδες σιδηρουργείου 24 

6. Κοπίδια κατακόρυφα σιδηρουργείου 6 

7. Κατσαβίδια 2 

8. Πένσες 2 

9. Γαλλικό κλειδί 1 

10. Σωληνοκάβουρας 1 

11. Πλαστικά σφυριά 2 

12. Πριόνια κοπής σιδήρου 96 

13. Γωνιές 90° 130 

14. Μονοπόδαρα κουμπάσα 128 

15. Διαβήτες χαράξεως 128 

16. Διαβήτες εσωτερικοί 130 

17. Διαβήτες έξωτερικοί 130 

18. Λίμες μάτσου 148 

19. Λίμες Τριγωνικές ψιλόδοντες 32 

20. Λίμες Τετράγωνες ψιλόδοντες 32 

21. Λίμες πλατιές ψιλόδοντες 32 

22. Λίμες ήμιστρόγγυλες ψιλόδοντες 16 

23. Σφυριά μπάλλας % ΚΟΚ 24 

24. Σφυριά πέννας ΚΟΚ 24 

25. Σφυριά πέννας 300 ΟΚ 12 

26. Σφυριά μπάλλας 1 ΚΟΚ 16 

27. Σφυριά πέννας 1 ΚΟΚ 16 

28. Βαρειές 4 ΚΟΚ 4 

29. Σφυριά ξύλινα (Ματσόλες) 16 

30. Πόντες 134 

31. Κοπίδια πλατιά 16 

32. Σταυροκόπιδα 16 


Σειραί 


33. Κολαούζα 3/8” 12 

34. Κολαούζα 12 

35. Βιδολόγοι 3/8" 12 

36. Βιδολόγοι 12 

Τεμ. 

37. Παχύμετρα 76 

38. Ρίγες 150Μ 124 

39. Ρίγες 50ΟΜ 4 

40. Τσόκ δραπάνων 4 

41. Φωλιές γιά τσόκ 4 

42. Γυαλιά όξυγονοσυγκολλήσεως 16 

43. Μάσκες ήλεκτροσυγγολλήσεως 10 

44. Αναπτήρες όξυγονοσυγκολλήσεως 8 

Ζεύγη 

45. Γάντια βυγκολλήσεως 8 


46. 

Ποδιές συγκολλήσεως 

Τεμ. 

8 

47. 

Μεγγενες φορητές 


12 

48. Τρυπάνια 

μέ 

ϋ = 

4ΜΜ 

20 

49. 

» 

» 

Ό = 

5ΜΜ 

20 

50. 

» 

» 

ϋ = 

6ΜΜ 

12 

51. 

» 

» 

ϋ = 

7ΜΜ 

10 

52. 

» 

» 

Ό = 

8ΜΜ 

10 

53. 

» 

» 

0 = 

9ΜΜ 

4 

54. 

» 

» 

ϋ = 

10ΜΜ 

15 

55. 

» 

» 

Ό = 

10,5ΜΜ 

10 

56. 

» 

» 

Ό = 

12,5ΜΜ 

1 

57. 

» 

)) 

Ό - 

14ΜΜ 

4 

58. 

» 

» 

Ό = 

16ΜΜ 

2 

59. 

» 

» 

ϋ = 

18ΜΜ 

2 

60. 

» 

» 

0 = 

22ΜΜ 

2 

61. 

» 

» 

Ό = 

25ΜΜ 

2 

62. 

» 

» 

Ό = 

28ΜΜ 

2 


Γ. ΕΠΙΠΛΑ 

1. Γραφεία ξύλινα 

2. Μαυροπίνακες 

3. Καθίσματα 

4. Ντουλάπια μεταλλικά 

5. Ντουλάπια ξύλινα 


2 

3 

10 

6 

1 


ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ 
Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


Τεμ. 

1. Τοιχίον σχήματος Π έξ οπτοπλινθοδομής, όλικοϋ 
ΊΝ μήκους βάσεως 20 μέτρων καί ύψους 4 μέτρων, διά 


Ι| την πρακτικήν άσκησιν των μαθητών 1 

Β.' ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1. Σφυριά 1 ΚΟΚ 20 

2. Μυστριά μεγάλα 10 

3. Μυστριά ήλεκτρολόγου 20 

[ 4. Βελόνια 30 

; 5. Καλέμια 30 

ί 6. Αλφάδια 15 

|7. Ζύγια 15 

8. Κατσαβίδια 10 

9. Πριόνια 10 

10. Γερμανικά κλειδιά 10 

11. Γαλλικά κλειδιά 3 

12. Κόπτης 1 

13. Τσεκούρι 1 

14. Πένσα 1 

15. Σκ πάρνια 2 

16. Κράνη προστασίας 15 

Γ. ΥΛΙΚΑ 

1. Κιβώτια μονοφασικών μετρητώ 10 

2. Κιβώτια τριφασικών μετρητών 10 

3. Χαλύβδιναι δοκοί διατομής Π 10 

4. Διχαλωτά στελέχη μετ’ άγκιστρων 10 

5. Ελάσματα τύπου Λ διά κονσόλες 20 

6. Στυλίσκοι (κονσόλες) ύψους 4,75 μ. 10 

7. Στυλίσκοι (κονσόλες) ύψους 2,50 μ. 10 


8. Διάφορα οικοδομικά υλικά ώς τούβλα, τσιμέντον, 
άμμος, γύψος κλπ. 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 


Διατίθεται ειδικός υπαίθριος χώρος έκτάσεως 15 περίπου 
στρεμμάτων περιλαμβάνων εγκαταστάσεις έκπαιδευτικών 
έναερίων δικτύων καί εΐδικώς διαμορφωμένην εκπαιδευτικήν 
έγκατάστασιν υπογείων δικτύων μεθ’ ύποστέγου, δια τήν 
πρακτικήν έκπαίδευσιν τών μαθητών (κατασκευαί, έντόπισις 
καί άποκατάστασις βλαβών, συντήρησις, βελτίωσις) εις 
τά εναέρια καί υπόγεια δίκτυα. 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

1. Στύλοι όλων τών τύπων 250 

2. Βραχίονες στύλων 300 
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Τεμ. 

[ 3. Μονωτήρες υψηλής τάσεως 150 

[ 4. Μονωτήρες χαμηλής τάσεως 500 

I 5. Μετασχηματισταί διάφοροι 6 

ί 6. Αγωγοί έκ χαλκοϋ 
[ 7. Αγωγοί έξ αλουμινίου 

8. Αγωγοί Α08Κ (μετά χαλύβδινης ψυχής) 

9. Κασμάδες 20 

10. Πτΰα 20 

11. Παραμϊνες 10 

12. Στυλεοί πακτώσ ως 10 

13. Δίκρανα άνυψώσεως 3 

14. 'Αρπάγαι μεταφοράς στύλων 6 

15. 'Αρπάγη συστροφής στύλων 1 

10. Γλύστρα στύλων 1 

17. Κρικοπάλαγκα 3 τόννων 2 

18. Γάβρια 1 

19. Σαμπάνια συρματόσχοινου 4 

20. Ναυτικά κλειδιά 4 

21. Τίρ-φόρ 4 

22. Σχοινοπάλαγκα 6 

23. Λαβίδες συρματοσχοίνω καί αγωγών 10 

24. Μπαστέκες σπαστές ναυτικές 3 

25. Βαρειές 2 

26. Σιδηροτρύπανα 10 

27. Ξυλοτρύπανα 4 

28. Ηλεκτρικόν δράπανον 1 

29. Στηθοδράπανον 1 

30. Καμινέτο βενζίνης 1 

Σειραί 

31. Μανέλλαι συστροφής 2 

Τεμ. 

32. Συσκευή ΟΒ08 (προχείρου έπιτονώσεως) 1 

33. Συσκευαί γειώσεως μέσης τάσεως 2 

34. Δοκιμαστικόν Μ.Τ. 1 

35. Δοκιμαστικόν Χ.Τ. 1 

36. Δοκιμαστικόν έπειγούσης βραχυκυκλώσεως Μ.Τ. 1 

37. Άποζευκτικά ακόντια 2 

38. Μονωτικός τάπης · - 1 

Σειρά 

39. Μονωτικοί σωλήνες αγωγών 1 

Τεμ. 

40. Τροχαλίαι άναρτήσεως άγωγών εύθυγραμμίσεως 8 

41. Τροχαλίαι άναρτήσεως άγωγών γωνίας 8 

42. Παλάγκα 8 

43. Κουτάλες άποχωματώσεως 10 

44. Δυναμόμετρου 1 

45. Δειγματοληπτικόν τρύπανον 1 

46. Συρματόσχοινα 

47. Έξολκεύς ήλων 1 

48. Κοπίδι έκσκαφής 1 


49. Ατομικά κιβώτια έφοδίων καί εργαλείων μαθητών 35 
(έκαστον τών όποιων περιέχει : λουκέτο 1, κράνος 1, 
σάκκον 1, πέδιλα ζεύγη 3, χειρόκτια ζεύγη 2, σιδη- 
ροπρίονον 1, ξυλοπρίονον 1, ψήκτραν βαφής 1, ψή¬ 
κτραν συρματίνην 1, Γαλλικό κλειδί 12", 1, σωληνο¬ 
κάβουραν 1, παπαγαλάκι 1, Γερμανικά κλειδιά 12, 
σωληνωτόν 1, ξυλοτρύπανα 2, σκεπάρνι 1, σφυριά 2, 
νήμα στάθμης 1, μυστρί ήλεκτροτεχνίτου 1, βελόνι 
1, καλέμι 1, δίμετρον 1, πένσαν 1, πλαγιοκόπτην 1, 
μυτοτσιμπιδον 1 , κατσαβίδια 3, κυρτόν μαχαιρι¬ 
δίου 1, άλφάδι 1, λίμες 2, σαμπάνι 1, σχοινί Μ20 
καί ζώνην ασφαλείας 1). 


Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

1. Κουτάλες κολλήσεως 

2. Λάμπες τήξεως πίσσης (βενζίνης καί αερίου) 

3. Χύτρες κολλήσεως 


Ζεύγη 

20 

Τεμ. 

11 

7 


Τεμ. 


4. Χύτρες πίσσης 5 

5. Μπιτόνια βενζίνης 10 

6. Αντίσκηνο 1 

7. Κιβοιτια ευθείας συνδέσεως χαλκού καί άλουμινίου 

Χ.Τ. ( 20 

8. Κιβώτια διακλαδώσεως (ταϋ) χαλκοϋ καί άλουμι¬ 
νίου Χ.Τ. 20 

9. Άκροκιβώτια ένστολα, Χ.Τ. 20 

10. Άκροκιβώτια παροχής, Χ.Τ. 20 

11. Κιβώτια διακλαδώσεως (πολυκατοικίας), Χ.Τ. 20 

12. Κιβώτια ζεύξεως ή επιλογής, δύο, τριών ή τεσσά¬ 
ρων διευθύνσεων, Χ.Τ. 6 

13. Κιβώτια πλαστικά μετρητών 5 

14. Κιβώτια μετρητών έξ άλουμινίου τριφασικά 4 

15. Πίλλαρ Χ.Τ. (άσφαλειοκιβώτιον) 1 

16. ΙΙίλλαρ Μ.Τ. 2 

17. Κιβώτια εύθείας συνδέσεως Μ.Τ. 5 

18. Άκροκιβώτια Μ.Τ. 5 

19. Υπόγεια καλώδια ώπλισμένα εμποτισμένου χάρτου 
τύπου : ΝΚΒΑ, ΝΑΚΒΑ, ΝΗΚΒΑ, ΝΗΕΚΒΑ, 
ΝΑΗΕΚΒΑ 


20. Υπόγεια καλώδια ξηρά (πλαστικά) διαφόρων τύπων 

21. Καλώδια ΝΥΑ Διαφόρων διατομών (10, 16, 25πιιη 1 2 3 ) 

22. Διάφορα υλικά, ώς ταινίαι, κολλήσεις, άποξειδωτι- 
κά, βενζίνη, στουπί, συνδετήρες, άκροδέκται, ΰαλό- 
χαρτον, σμυριδόπανου, κάμποτον, μολυβδοσύρματα, 
πίσσαι, κολοφώνιου κ.λ.π. 

23. Ατομικά καμινέττα 16 

24. Ατομικοί δίσκοι εργαλείων 16 

25. Ατομικά κιβώτια εργαλείων μαθητών 16 

(έκαστον τών οποίων περιέχει : λουκέτο 1, ψή¬ 
κτρες 2, πριόνι 1, ματσόλα 1, μαχαιρίδια 3, κολλητή¬ 
ρι 1, γκαζοτανάλια 1, παπαγάλον 1, κλειδιά 2, λί¬ 
μες 4, σφυρί 1, κατσαβίδια 2, πένσαν 1, μυτοτσίμπι- 

δον 1, πλαγιοκόπτην 1, κουμπάσο 1, σιδηροπρίονον 
1, ψαλίδα φανοποιού 1, δίμετρον 1, χειρολαβήν λί- 
μας 1, ξύστραν τριγωνικήν 1, σφήνα ξυλίνην 1). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Τεμ. 

1. Πρότυπος πειραματική συσκευή τύπου ΑΕΟ διά 
τήν έπίδειξιν τής άρχής λειτουργίας κινητήρος 


καί γεννήτριας 1 

2. Ζεύγη κινητήρος τριφασικού 5ΗΡ—Γεννήτριας 

ΰΟ 2,5 Κ\ν/110ν 2 

3. Ζεύγη κινητήρος 0.0. 4,5 ΗΡ/110ν - Έναλλα- 

κτήρος 2,5 Κ\Ά/220-380ν 2 

4. Μετασχηματιστής ισχύος 3 Κ\Ά 1 

5. Άνορθωτικόν σύστημα 380 \Ά(]/125ν 00/100 Α 1 

6. Πίναξ παραλληλισμού τριφασικών έναλλακτήρών 

καί τριφασικών μετασχηματιστών 1 

7. Τριφασικά ωμικά φορτία 220ν/1100\Υ 4 

Μονοφασικά ωμικά φορτία 110Υ/19Α 2 

8. Συστήματα άνορθώσεως 2 έκαστον τών όποιων πε¬ 
ριέχει : 

- Παλμογράφον 230ν/50 Ηζ 1 

- Βάριακ 0 + 240ν/500 νΑ 1 

- Μετασχηματιστήν 220/0 + 60ν/0,48 Κ\Ά 1 

- Άνορθωτάς - πυκνωτάς 4 

9. Μετασχηματιστής 0,3 ΚνΑ/380ν/52ν 1 

10. Φορητή άνορθωτική συσκευή τάσεως 380ν/1Κ\Ά/ 

60ν/3Α 1 

11. Δίκτυον μινιατούρα 1 


Β. ΟΡΓΑΝΑ 

1. Βαττόμετρα 0-1Κ\¥/220ν/5Α 

2. » τριφασικά διαφόρων κλιμάκων 


Τεμ. 


4 

1 
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3. 

Βολτόμετρα 

ϋ.Ο.Α.Ο. 

0 + 150ν 

* Γ" 

4 

4. 

)> 

)). 

0.+ 250V 

4 

5. 

» 

)) 

0 + 500ν 

4 

6. 


Α.α 

0 + 150Υ 

2 

- 7. 

» 

» 

0 + 

15Υ 

2 

8. 

» 

» 

0 + 300Υ 

2 

9. 

» 

β.α 

0 + 

3ν 

1 

10. 

» 

» 

0 + 

15Υ 

2 

11. 

» 

» 

0 + 150Υ 

2 

12. 

Άμπερόμετρα Α.Ο 

0 + 

ΙΑ 

2 

13. 

)) 


0 + 

10Α 

2 

14. 

)) 


0 + 

50ηιΑ 

2 

15. 

» 

» 

0 ·+ 

500ηιΑ 

2 

16. 

)) 

» 

0 + 

5Α 

2 

17. 

» 

» 

0 + 

15Α 

2 

18. 

)) 

Α.ΟΌΧ. 

0 + 

ΙΑ 

14 

19. 

)) 

» 

0 + 

2,5Α 

14 

20. 

» 

» 

0 + 

6Α 

4 

21. 

)) 

» 

0 + 

15Α 

4 

22. 

)) 

» 

0+· 

25Α 

1 

23. 

)> 

» 

0 + 

40Α 

2 

24. 

Άμπερομετρική πένσα 



1 


Γ. ΤΛΙΚΑ 

1. Μπόρνες 25Α 4 

2. » 10Α 4 

3. Άκροδέκται ειδικών συνδέσεων 32 

4. Στηρίγματα εξ ορειχάλκου 4 

5. Μονωτικά καλύμματα άκροδεκτών 32 

6. Μονωτήρες άλουμινίου 20 

7. Στηρίγματα Π και ροδέλλες 20 

8. Μπανάνες μονδπολικές 88 

9. Κδς των 4 ηιιη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 

10. Κδς των 2,5 ιηπι 2 10 

11. Διακόπται χυτοσίδηροί \ΥΑΕΤΕΚ 25Α 8 

12. Λαμπτήρες 100ΥΥ-200\Υ-300\ν/22θν 58 

13. » 300\ν/110ν 12 

14. Αγκιστροειδείς άκροδέκται 99 

Γραμμ. 

15. Άστίστασις ΚΑΝΤΗΑΕ 1360 

'Γεμ. 

16. Ντουί φις 34 

17. Μπόρνες μονωμένες κοχλιωτής κεφαλής 10Α 40 

18. Μπόρνες 25Α/6Α/60Α 48 

Π1 

19. Καλώδιον μονοπολικδν 4ιηιη 2 30 

Τεμ. 

20. Διακόπται διπλοί μετ’ ασφαλείας 25Α/380Υ 2 


Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1. Άπογυμνωτής καλωδίων 

2. Κανταράκια χειρός 25Κ§ 

3. » » 50Κ§ 

4. Μέγγενη πάγκου φορητή (σιαγόνων 7οπι) 


Τεμ. 


1 

2 

1 

1 


Ε. ΕΠΙΠΛΑ 

Τεμ. 


1. Ερμάρια μεταλλικά 2 

2. Τράπεζαι ξύλιναι 12 

3. Σόμπα ΠΙΤΣΟΣ 1 

4. Καθίσματα στρογγυλά 16 

5. » τετράγωνα 4 

6. Μεταλλική ιματιοθήκη 1 

7. Φαρμακεϊον 1 

8. Μεταλλική κρεμάστρα 1 

9. Γραφεΐον, μικρού μεγέθους, μεταλλικόν 1 

10. Μαυροπίναξ 1 

11. Πίναξ ειδικός (μετά τετραγωνιδίων) διά τήν χάρα- 

ξιν γραφικών παραστάσεων 1 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ — ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 

Η πρακτική άσκησις τών μαθητών θά πραγματοποιήται 
βασει του προγράμματος υπό ειδικευμένων εκπαιδευτών 
εχοντων τα υπό τοϋ σχετικού νόμου προβλεπόμενα προσόντα 
εις τάς εγκαταστάσεις τής ΔΕΗ τοϋ υποσταθμού μεταφοράς 
Ροΰφ καί τών άτμοηλεκτρικών σταθμών Λαυρίου καί Α¬ 
γίου Γεωργίου Κερατσινίου. 

1. Μετασχηματισταί ισχύος ΑΕΟ 40/50ΜΥΑ, 150/22Κν 

2. Μετασχηματισταί ισχύος ΟΕΝΕΚΑΕ ΕΕΕΟΤΚΙΟ 
40/50ΜνΑ, 150/22Κν 

3. Μετασχηματισταί ΐσχύοςΑ8ΟΕΝ60/66ΜΥΑ,150/22Κν 

4. Μετασχηματισταί ισχύος ΕΕΝΙΑΝΟ 40/50ΜΥΑ, 150/ 
22Κν 

5. Μετασχηματισταί ισχύος ΕΕΤΑ 60ΜΛΑ, 150/22Κν 

6. Μετασχηματισταί ισχύος έσωτ. υπηρεσίας 22.000/ 
220-380Λ, ΜΑΚΕΕΕΙ 50ΚνΑ 

7. Μετασχηματισταί ισχύος έσωτ. υπηρεσίας 22.000/ 
220-38θν, 8ΑΥΟΙ8ΙΕΝΝΕ 50ΚνΑ 

8. Μετασχηματισταί ισχύος έσωτ. υπηρεσίας 22.000/ 
220-389Λ,, 1ΕΠΜΟΝΤ 50 ΚνΑ 

9. Μετασχηματισταί τάσεως ΑΕ8ΗΤΟΜ—δΑνΟΙδΈΝ- 
ΝΕ 150Κν 

10. Μετασχηματισταί τάσεως ΛΕ8ΗΤΟΜ—δΑΛΟΙδΙΕΝ- 

ΝΕ 22Κν 

11. Μετασχηματισταί τάσεως ΜΙΟΛΕΕΕ 150 Κν 

12. Μετασχηματισταί τάσεως 8ΛΥΟΙ8ΙΕΝΝΕ 150ΚΥ 

13. Μετασχηματισταί τάσεως 8ΑΥΟΙ8ΙΕΝΝΕ 22Κν 

14. Μετασχηματισταί τάσεως ΕΑΒΟΚΑΊΌΚΟ ΕΕΕΟ- 
ΤΚΙΟΟ, 15Κν 

15. Μετασχηματισταί έντάσεως 150Κν, 500 ή 600 ή 
1000Α/5 ή ΙΑ, α) 0.0.8., β) ΑΕΟ, γ) ΚΑΘΕ ΚΟΝ- 
ΟΑΚ 

16. Μετασχηματισταί έντάσεως 22ΚΥ, 500 ή 1000/5 ή ΙΑ, 
ΟΟδ ή ΟΟΕ 

17. Μετασχηματισταί έντάσεως 15ΚΛ ΕΜΙΕ ΡΕΙΡΡΝΕΚ 

& 00 

18. Αλεξικέραυνα 150Κν, ΑδΕΑ η \νΕ8ΤΙΝ0Η0υ8Ε 
ή ΑΕΟ 

19. Αλεξικέραυνα 20Κν, ΥΕΒ 

20. Αλεξικέραυνα 15Κν, ΜΑΟΚΙΝΙ (τύπος 8ν) ή Α¬ 
δΕΑ 

21. Ρυθμισταί τάσεως 22Κν, δΑνίΟΕΙΑΝΟ, 53 ΜνΑ 

22. Έλαιοδιακόπται 150Κν, ΜΑΟΚΙΝΙ Μ'ΓΜ 

23. Έλαιοδιακόπται 150ΚΛ, 8ΡΚΕ0ΗΕΚ & δΟΗϋΗ 

24. Έλαιοδιακόπται 150Κν, ϋΕΕΕΕ ΟΡΕ 2Α 

25. Έλαιοδιακόπται 22ΚΛ, δΟυΤΗΑΥΑΕΕδ 

26. Έλαιοδιακόπται 22Κν, πυκνωτών \ΥΕδΤΙΝΟΗΟΕ Τ δΕ 

27. Έλαιοδιακόπται 22Κν, ΜΑΟΚΙΝΙ 

28. Έλαιοδιακόπται 22Κν, ΕΝΟΕΙ8Η ΕΕΕΟΤΚΙΟ 

29. Έλαιοδιακόπται 22ΚΛ, ΙΝΟΥΕ 

30. Συσσωρευταί ΤΓΙΌΟΚ ΑΕΚΑΕΙΝΙ, 110ν, 70 καί 
175 ΑΗ 

31. Συσσωρευταί 8ΑΡΤ, 110ν, 80 καί 200 ΑΗ 

32. Φορτισταί συσσωρευτών 3 X 380ν ΜΑΟΚΙΝΙ 

33. Φορτισταί συσσωρευτών 3 X 380 V ΤΙΚΑ 

34. Φορτισταί συσσωρευτών 3 X 380Υ\\ΈδΤΙΝΟΗθυ8Ε 

35. Φορτισταί συσσωρευτών 1 X 220ν υΚΑ 

36. Συστοιχίαι πυκνωτών 22Κν, λΥΕδΤΙΝΟΗΟΕίδΕ 78 
καί Η 5 ΜνΑ Κ 

37. Άποζεΰκται 150Κν ΜΑΟΚΙΝΙ 600, 1200 καί 1250Α 

38. Άποζεΰκται 150Κν ΟΕΝ. ΕΕΕΟΤΚΙΟ ΕδΡΑΟΝΟ- 
ΕΑ, 630Α 

39. Άποζεΰκται 150ΚΛ ΓΕΝ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, 1200 
καί 2000Α 

40. Άποζεΰκται 150Κν Ι)ΕΕΕΕ, 600, 800 καί 1200Α 

41. Άποζεΰκται 22Κν ΜΑΟΚΙΝΙ, 2000Α 

42. Άποζεΰκται 22Κν, ΓΕΝ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, 2000Α 

43. Άποζεΰκται 22Κν \ΥΕδΤΙΝΟΗθυδΕ, 1200Α 

44. Άποζεΰκται 15ΚΛ, ΜΑΟΚΙΝΙ, 600. 1200 καί 2000Α 

45. Άποζεΰκται 15Κν ΓΕΝ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, 600 
καί 1200Α 
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46. Άποζεΰκται 15Κν \νΕ5ΤΙΝ0Η0113Ε, 600Α 

47. Άποζεΰκται 15Κν ΝΙ85ΙΝ ΕΕΕΟΤΚΙΟ, 600Α 

48. Άσφαλειοαποζεϋκται 22Κν, ΑΕ8ΗΤΟΜ, 0,5 μέ¬ 
χρι 5Α 

49. Άσφαλειοαποζεϋκται 22Κν ΟΕΝ. ΕΕΕΟΤΚΙΟ, 0,5 
μέχρι 5Α 

50. Άσφαλειοαποζεϋκται 15Κν, ΜΑΟΚΙΝΙ, 0,75 μέχρι 5Α 

51. Έναλλακτήρες 15750ν, 3000ΚΡΜ, των 15, 60, 160 
καί 200Μ\Υ 

52. Πίνακες ελέγχου θερμοηλεκτρικών Σταθμών Παρα¬ 
γωγής τών ώς άνω μονάδων 

53. Διάφορα βοηθητικά μηχανήματα καί συστήματα θερμοη¬ 
λεκτρικών Σταθμών Παραγωγής (διεγέρτριαι κύριαι 
καί βοηθητικαί, ρυθμισταί τάσεως, όργανα μετρήσεως 
καί ελέγχου, ήλεκτρική Ιγκατάστασις Στάθμου κλπ.) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΚΑΥΣΕΩΣ (Μ.Ε.Κ.) 

Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Τεμ. 


1. Ηλεκτροπαραγωγήν ζεϋγος ΡΕΕΑΡΟΝΕ. 48ΗΡ, 

1000 ΚΡΜ, 127/220ν, 22Κ\Ά 1 

2. Ηλεκτροπαραγωγήν ζεϋγος νΐνίΑΝ, 320ΗΡ, 

750 ΚΡΜ, 220/380ν, 26ΚΛΆ (έν άχρηστεία' χρη¬ 
σιμοποιείται δι’ άσκήσεις έξαρμόσεως καί συναρ- 
μολογήσεως) 1 

3. Ηλεκτροπαραγωγήν ζεϋγος Κ.Α. ΕΙ8ΤΕΚ, 1000 

ΚΡΜ, 220/380ν, 26ΚΥΑ 1 

4. Ηλεκτροπαραγωγήν ζεϋγος ΜΕΚΟΕϋΕδ, 1000 

ΚΡΜ, 230/400ν, 60 ΚνΑ 1 

5. Πετρελαιομηχαναί ΡΕΕΑΡΟΝΕ δι’ ασκήσεις έ¬ 
ξαρμόσεως καί συναρμολογήσεως 2 

6. Αεροσυμπιεστής ΒΚΟΟΜ &Υ\ΆΌΕΕ μετά κι- 

νητήρος 2ΗΡ καί άεροφιάλης 1 

7. Αντλία καυσίμου ΒΚΕ4ΙΙ (διά την μηχανήν ΕΙ- 

8ΤΕΚ) ' 1 

8. Αντλία καυσίμου ΒΟ50Η (διά τήν μηχανήν ΜΕΚ- 

ΟΕΟΕ8) 1 

9. Συγκροτήματα αντιστάσεων φορτίσεως 2 

10. Άντλητικήν συγκρότημα καυσίμου (κινητήρ, φυγό- 

κεντρος αντλία, χειραντλία) 1 

11. Τόρνος μήκους 2 μ. 1 

12. Τόρνος μήκους 1,10 μ. 1 

13. Τόρνος μήκους 0,90 μ. 1 

14. Δράπανον βαρέος τύπου 1 

15. Δράπανα μέσου μεγέθους 2 

16. Δράπανον μικροΰ μεγέθους 1 

17. Φραΐζα 1 

18. Καμίνια 2 

19. Συσκευαί όξυγονοσυγκολλήσεως 2 

20. Συσκευή ήλεκτροσυγκολλήσεως 1 

21. Συσκευή ζυγοσταθμίσεως 1 

22. Μηχανικήν πριόνι 1 

23. Σιδηρουργικήν ψαλίδι 1 

24. Γερανής 1 

25. Συγκρότημα υδροστροβίλου μετά τών παρελκομέ¬ 
νων αύτοΰ { 

Β. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1. Σωληνοκόπτης 1 1 / 4 " - 4" 1 

2. Σωληνοκόπτης 1/2" 1, 

3. Πένσα 8" 1 

4. Γρύλλος μ ταλλική; 5 τόννων 1 

5. Γρύλλοι υδραυλικοί 3 τόννων 2 

6. Λίμες τετραγωνικές 84 

7. Λίμες ήμιστρόγγυλες 50 

8. Λίμες μαχαιρωτές 84 

9. Λίμες έπίπεδες 50 

10. Λίμες τριγωνικές 84 

11. Κατσαβίδια κοινά 250/10 ΜΜ 4 


Τεμ. 

12. Κατσαβίδια μετά μονωσεως 150/5 ΜΜ 100 

13. Κατσαβίδια μετά μονώσεω; 150/20 ΜΜ 50 

14. Κοπίδια 265 χ 24 ΜΜ 52 

15. Κοπίδια 150 χ 20 ΜΜ 50 

16. Λαδικήν μεταλλικήν 1 

17. Λαδικήν- κυοτήν 1 

18. Πόντες 100 χ 0,3 50 

19. Σμίλαι διανοίξεως οπών 2 

20. Σημαδευτήρια 125 ΜΜ 50 

21. Μυστρί κτίστου 200 ΜΜ 1 

22. Σπάτουλα 60 X 40 ΜΜ 1 

23. Ρίγες μεταλλικές 300 X 20 Μ Μ 50 

24. Λάμες σιδηροπριόνου άπλαϊ 180 

25. Λάμες σιδηροπριόνου διπλαΐ 180 

26. Γώνίαι εφαρμοστού 90° 150 X 100 17 

27. Κουμπάσα άπλά 150 ΜΜ 17 

28. Κουμπάσα εξωτερικών μετρήσεων 150 ΜΜ 17 

29. Μακαράς τριών τροχαλιών 2 

30. Σφυριά τετράγωνα 1 ΚΟΚ 4 

31. Σφυριά μπάλλας 300 ΟΚ 50 

32. Σφυριά μπάλλας 800 ΟΚ 50 

33. Σμυριδοτροχοί 150 X 20 χ 20 4 

34. Κεφαλαί δραπάνου 2 

35. Βάσεις γραφτού 200/300 ΜΜ 5 

36. Μανόμετρα άσετυλίνης 2 

37. Μανόμετρα οξυγόνου 2 

38. Σωληνομέγγενη 1 

39. Γωνίαι εφαρμοστού 300 X 175 ΜΜ 14 

40. Κλειδιά Γερμανικά 21/23 ΜΜ 2 

41. Κλειδιά Γερμανικά 24/26 ΜΜ 4 

42. Κλειδιά Γερμανικά 25/28 ΜΜ 2 

43. Κλειδιά Γερμανικά 27/32 ΜΜ 2 

44. Κλειδιά Γερμανικά 6/7 ΜΜ 4 

45. Κλειδιά Γερμανικά 20/22 ΜΜ 4 

46. Μικρόμετρον 50-300 ΜΜ 1 

47. Παχύμετρα άκριβείας 0 - 140 ΜΜ 6 

48. Σιδηροπρίονα ΙΝΕΗ 12" 16 

49. Βαθύμετρα ΙΝϋΧ, 0 - 300 ΜΜ 2 

50. Γωνίαι άκριβείας 150 χ 100 ΜΜ 50 

51. Κοπίδια 200 χ 6 ΜΜ 50 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

Τεμ. 

1. Κλείθρα ασφαλείας Ν° 30 100 

2. Κλείθρα κοινά 50 

ακ. 

3. Κόλλησις κασσιτέρου 1800 

Τεμ. 

4. Ηλεκτρόδια ΟΕΚΕΙΚΟΝ 14.000 

5. Αυτόματος διακόπτης άέρος 380ν/16Α 1 

6. Ρευματολήπται διάφοροι 50 

7. Σκελετοί μεταλλοπριόνων - 35 

8. Χειρολαβαί λιμών διάφοροι 800 

Ζεύγη 

9. Χειρόκτια εργασίας 19 

Τεμ. 

10. Στυλεοί σφυριών 4 

11. Φιαλίδια εφεδρικά πυροσβεστήρων 80 

12. Ψήκτραι λιμών 75 

Δ. ΕΠΙΠΛΑ—ΔΙΑΦΟΡΑ 

Τεμ. 

1. Καρεκλοθρανία 60 

2. Ράφια ξύλινα . 6 

3. Γραφεία ξύλινα 3 

4. Γραφεία μεταλλικά 1 

5. Τματιοθήκαι μεταλλικαί 2 

6. Καθίσματα μεταλ'ικά περιστρεφόμενα 2 

7. Καθίσματα μεταλλικά σταθερά 4 

8. Τραπεζάκια μεταλλικά 5 
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9. Τραπεζάκια ξύλινα 2 

10. Ερμάρια μεταλλικά 9 

11. Άρχειοθήκαι 2 

12. Σχεδιοθήκαι ξύλιναι 1 

13. Σχεδιοθήκαι μικραί 1 

14. Πίνακες άνακοινώσεων 2 

15. Πίνακες διά χάρτες 3 

16. Πολυθρόνες μεταλλικές 8 

17. Πολυθρόνα μεταλλική περιστρεφομένη 1 

18. Βιβλιοθήκη 1 

19. Άνεμιστήρ . 1 

20. Κρεμάστρες μεταλλικές 2 

21. Καλόγερος 1 

22. Κάλαθος άχρήστων 1 

23. Έργαλειαθήκαι μεταλλικαι 350 X 150 X 150 15 

24. Έργαλειοθήκαι μεταλλικαι πτυσσόμεναι 450 X 210 

χ200 ' 35 

25. Πυροσβεστήρ 5 ΚΟΚ έπΐ τροχών 1 

26. Πυροσβεστήρες φορητοί 8 

27. Σχεδιαστήρια 3 

28. Συγκρότημα ιατρείου" ' 1 

29. Ψυγεΐον 1 

30. Ψύκτης ΰδατος 1 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ—ΛΕΒΗΤΩΝ 

Ή πρακτική άσκησις των μαθητών θά πραγματοποιήται 
βάσει του προγράμματος ύπό ειδικευμένων εκπαιδευτών 
έχόντων τά ύπό τοϋ σχετικού νόμου προβλεπόμενα προσόντα, 
εις τούς άτμοηλεκτρικούς σταθμούς τής ΔΕΗ Λαυρίου και 
Άγιου Γεωργίου Κερατσινίου-ώρισμέναι έγκαταστάσεις 
τών οποίων άναφέρονται ένδεικφικώς κατωτέρω-ή δέ άσκη- 
σις εις τήν συντήρησιν θά λαμβάνη χώραν τόσον επί έφε- 
δρικών μηχανημάτων όσον καί κατά τήν διάρκειαν τής δια¬ 
κοπής λειτουργίας τών κυρίων τοιούτων : 

1. Στοόβιλος μονάδος Ν° 9 τύπου Κ-200-13-1 200Μ\Ύ, 
300θ' Κ.Ρ.Μ., 130 ΑΤΑ, 535°0, 614/Τ/Η. 

2. Ψυγεία ψυκτικής επιφάνειας 6.240 Μ 2 

3. Ψυγεία τύπου 200-ΚΑ0-6 λειτουργίας μέ θαλάσσιον ύ¬ 
δωρ 12500Μ 3 /II, 4-5ΑΤΜ, 400<Ψ. 

4. Έκχυτήρες τόπου ΘΓί-3-750-1 750 ΚΟ/Η. 

5. Έκχυτήρ τύπου ΘΠ-1-110-1 1100 ΚΟ/Η. 

6. Άντλίαι συμπυκνώσεως 300 Μ 3 /Η. 

7. Προθερμαντής Χ.Π. 14Τ/Η, 0,27 ΑΤΑ, 66°0. 

8. Προθερμαντής Χ.Π. 26Τ/Η, 1,3 ΑΤΑ, 1900. 

9. Προθερμαντ-ής Χ.Π. 15Τ/Η, 2.8 ΑΤΑ, 270ο0. 

10. Προθερμαντής Χ.Π. 21Τ/Η, 6,4 ΑΤΑ, 364°0. 

11. Προθερμαντής Τ.Π. 24Τ/Η, 12,1 ΑΤΑ, 450°0. 

12. Προθερμαντής Τ.Π. 40Τ/Η, 27,6 ΑΤΑ, 330°0. 

13. Προθερμαντής Υ.Π. 29Τ/Η, 40 ΑΤΑ, 380<>0. 

14. Τροφοδοτική αντλία τύπου Π3-380-185/200, 380Μ 3 /Η, 
2.900 Κ.Ρ.Μ. μετά κινητήρος 4.000 Κ\ν, 2.985 Κ. 
Ρ.Μ., 6.000 V. 

15. Άντλίαι ελαίου Υ.Π. μετά κινητήρων.200 Κ\Υ, 6.000ν, 
985 Κ.Ρ.Μ. 

16. Άντλίαι Χ.Π. μετά κινητήρων 1450 Κ.Ρ.Μ. 220/380V. 

17. Άντλίαι στεγανοποιήσεως ελαίου μετά κινητήρων Σ.Ρ. 

ή Ε.Ρ. 7ΚΆ, 220ν, 2.900 Κ.Ρ.Μ. 

18. Λέβης μονάδος Ν° 9 κατ’ εύθεϊαν ροής τύπου 11-56, 
660 Τ/Η, 140 ΑΤΑ, 540°(1 

19. Προθερμανταί τύπου ΒΓΙΡ-8 καθέτου άξονος 8,74Μ X 
7,9Μ. 

20. Ανεμιστήρες καταθλίψεως ΒΙΙΗ-26-ΙΙ, 370,000 Μ 3 /Η, 
540Κ\Υ, 740 Κ.Ρ.Μ. 

21. Άνεμιστήοες άναρροφήσεως ΔΗ-26 X 24, 607000 Μ 3 / 
Η, 550Κ\Υ, 735 Κ.Ρ.Μ. 

22. Ανεμιστήρες άνακυκλοφορίας καυσαερίων τύπου ΒΓΔ- 

15-5Υ, 110.000 Μ 3 /Η, 1.000 Κ.Ρ.Μ., 160 Κ\Υ. 

23. Άντλίαι πετρελαίου τύπου 2ΒΓ-20/10, 25Μ 3 /Η, 110°<2. 


ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Πέραν τοϋ ανωτέρω κατά Έργαστήριον εξοπλισμού, προ- 
βλέπεται ή χρησιμοποίησις καί τών κατωτέρω βασικώς δ- 
πτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας κλπ., άτινα θά διατί- 
τΠενται εις οίονδήποτε έπιθυμοΰντα έκ τοϋ διδακτικού προ¬ 
σωπικού : 

1. Συσκευή ΤΕΟΗΝΑΜΑΤΙΟΝ ΡΟΕΑΤΕΟ ΕΟ 102 
(διά τήν παρουσίασιν κίνουμένων φωτεινών διαγραμ¬ 
μάτων). 

2. Συσκευή συγχρονισμού ήχου καί είκόνος, ΡΗΙΕΙΡ8, 
Ν. 6400. 

3. Διασκόπιον ΚΟϋΑΚ ΕΑΚΟΙΙδΕΕ-Αν 2000 

4. Φορητή κινηματογραφική μηχανή ΕΙΚΙ δΟΌΝΌ, 16 χιλ 

5. Βάσις κινηματογραφικής μηχανής, πτυσσομένη 

6. Όθόναι προβολής τυλισσόμεναι, 1,50 X 1,50 μ. 

7. Προβολείς διαφανειών άντιστρόφου προβολής (Ολ/ΈΚ- 

ΗΕΑΌ ΡΚΟΙΕΟΤΟΚδ), ΡΑΜυΕΙΪδ 800 

8. Έπιδιασκόπιον 

9. Προβολείς διαφανειών (δΕΙϋΕ-ΡΚΟΙΕΟΤΟΚδ), ΟΑΡ 

10. Σύστημα ΜΑΚΚΑΜΑΤΙΟ έξετάσεως μαθητών διά 
διατρήτων καρτελλών, κατασκευής ΕΓΕΟΓΚΟΝΙΟ 
ΑΙΌδ Αμερικής, άποτελούμενον έκ 50 άτομικών δια- 
τρητικών συσκευών καί έκ μιας κεντρικής ήλεκτρονικής 
μονάδος βαθμολογίας. 


( 2 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 422 

Περί κυρώσεως πινάκων τακτικής έτησίας κρίσεως Αστυ¬ 
νόμων Β' Τάξεως καί Ύπαστυνόμων Α' Τάξεως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις τών άρθρου 40 τοϋ Ν.Δ. 139/1969 
(ΦΕΚ 57 τ. Α') «περί ιεραρχίας, προαγωγών, άποστρατείας 
καί μεταθέσεων τών μονίμων Αξιωματικών τών Σωμάτων 
Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικοΰ καί Πυρο- 
σβεστικοΰ». 

2. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 26 τοϋ Ν.671/1977 (ΦΕΚ 
236 τ. Α') «περί ιεραρχίας, προαγωγών, άποστρατείας καί 
μεταθέσεων τών μονίμων Αξιωματικών τών Σωμάτων 
Χωροφυλακής, Αστυνομία; Πόλεων καί Πυροσβεστικοΰ». 

3. Τά ύπ’ άριθ. 7/18.5.1978 καί 8/20.5.1978 Πρακτικά 
Συνεδριάσεως τοϋ Κατωτέρου Συμβουλίου Αστυνομίας 
Πόλεων, προτάσει τοϋ 'Υπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, άπο- 
φασίζομεν : 

I. Κυροΰμεν τούς κάτωθι, ύπό τοϋ Κατωτέρου Συμβουλίου 
Αστυνομίας Πόλεων, καταρτισθέντας ετησίους πίνακας 
κρίσεως Αξιωματικών τοϋ Σώματος Αστυνομίας Πόλεων, 
διά τό έτος 1978, ως άκολούθως : 

1. Αστυνόμων Β' Τάξεως : 

Πίνακα Α' «Προακτέων κατ’ εκλογήν» 

Πίνακα Β' «Προακτέων κατ’άρχαιότητα» 

Πίνακα Γ' «ΓΙαραμενόντων εις τον αύτόν βαθμόν» 

Πίνακα Δ' «Διατηρητέων» 

2. Ύπαστυνόμων Α' Τάξεως : 

Πίνακα Α' «Προακτέοι κατ’ άρχαιότητα» 

Πίνακα Β' «Παραμενόντων εις τον αύτόν βαθμόν». 

II. Κυροΰμεν τον ύπό τοϋ Κατωτέρου Συμβουλίου Αστυ¬ 
νομίας Πόλεων καταρτισθέντα συμπληρωματικόν πίνακα 
κρίσεως «Προακτέου κατ’ άρναιότιιτα», Αστυνόμου Β' Τά¬ 
ξεως, έτους 1976. 

III. Κυροΰμεν τούς, ύπό τοϋ Κατωτέρου Συμβουλίου 
Αστυνομίας Πόλεων, καταρτισθέντας συμπληρωματικούς 
πίνακας κρίσεως Ύπαστυνόμων Α' Τάξεως διά μέν τό έτος 
κρίσεως 1975 πίνακα «Προακτέων κατ’ άρχαιότητα», διά 
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δέ τά έτη κρίσεως 1976 καί 1977 πίνακα «Παραμενόντων εις 
τόν αυτόν βαθμόν». 

Είς τον αυτόν έπί της Δημοσίας Τάξεως Υπουργόν, 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος 
Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τη 26 Μαΐου 1978 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ 


(3) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 423 

Περί κυρώσεως τακτικών ετησίων πινάκων κρίσεως Αξιω¬ 
ματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έτους 1978 - 79. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ δψει τάς διατάξεις τών άρθρων 20, 21 
καί 26 τοϋ Ν.671/77, «περί ιεραρχίας, προαγωγών, άπο- 
στρατείας καί μεταθέσεων τών μονίμων Αξιωματικών τών 
Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων καί Πυρο¬ 
σβεστικού», προτάσει τοϋ 'Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, 
άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν : 

Άρθρον μόνον. 

Κυροϋμεν τούς κάτωθι τακτικούς ετησίους πίνακας κρί¬ 
σεως Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έτους 1978 - 
1979, συνταχθέντας ύπό τοϋ Κατωτέρου Συμβουλίου Πυρο¬ 


σβεστικού Σώματος, βάσει τοϋ ύπ’ άριθ. 5/19.5.1978 Πρα¬ 
κτικού αΰτοΰ, ήτοι : 

α) Πυραγοΰ -Όδηγοΰ προακτέου κατ’ εκλογήν. 

β) Πυραγοΰ-'Οδηγοΰ προακτέου κατ’ άρχαιότητα. 

γ) Πυραγοΰ-Υγειονομικού παραμένοντος είς τον αύτόν 
βαθμόν. 

δ) Πυραγοΰ - Πλοηγού Μηχανικού προακτέου κατ’άρ¬ 
χαιότητα. 

ε) Πυραγών - Τεχνικών προακτέων κατ’άρχαιότητα. 

στ) 'Τποπυραγών Γενικών Υπηρεσιών προακτέων κατ’ 
άρχαιότητα. 

ζ) 'Υποπυραγών Γενικών Υπηρεσιών παραμενόντων είς 
τον αύτόν βαθμόν. 

η) 'Υποπυραγοΰ - Πλοηγού Μηχανικού προακτέου κατ’ 
άρχαιότητα. 

θ) Άνθυποπυραγών Γενικών Υπηρεσιών προακτέων κατ’ 
άρχαιότητα. 

ι) Άνθυποπυραγών έκ Πυρονόμων προακτέων κατ’ 
άρχαιότητα. 

Είς τον αύτόν έπί τής Δημοσίας Τάξεως Υπουργόν, 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος 
Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 24 Μαΐου 1978 

, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



